STANISLAW RZEGOCINSKI 


Obywatel Miasta krakowa, 


przeżywsry lat 71, zmarł dnia 1 Marca 1878 roku. 


W smutku pograzona żona wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych , Znajomych 1 pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 4 Marca to jest w Poniedziałek o godzinie 4 po południu, z domu 


pod L. 13 przy ulicy Krupniczćj wprost na Cmentarz. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


